電気を蔵庫 

取扱説明書 

f 呆証書別添 I 

JR-40A 

このたびは、お買上げいただき、まことにあリが 
とラごさ'います。 

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく 
お読みし > たださ、正しくご使用くださし、。お読み 
になった繳よ、「保証書」とともに大切に保管し 
ていただき、取扱いが不明な場合や、不具合が 
生じたとさにお役立てくださし、。 
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直を式 


nssM 


種類 

電気ち蔵庫 

定格内客積 

40 L 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

已 OHz / 己 OHz 共用 

電動機の 
定格消費電力 

已 OHz 

已 4 W 

外 

お 

寸 

ま 

幅 

47 己 mm 

己 OHz 

60 W 

奥 行 

440 mm 

消費電力量 
り旧〔 98 日 1 による） 

已 OHz 

1 已巨 kWh / 年 

局 さ 

490 mm 

己 OHz 

1 已已 kWh / 年 

、 質 量 

1 8 . 0 kg 

電源コード(有効長さ） 

1 . 9 m 


♦消費電力量は日本工業規格 ( J 旧 C 9801 ) に定められた方まで測定した値で、「年間あたリ」の消費電力量を示します。 
•製品は日本国內用に設計されていますので、国外では使用できません 。 FOR USE IN JAPAN ONLY . 


を蔵庫のミ肖費電力量について 


消費電力量は従来、日本工業規格 J に C 9607のミ肖費電力量試験によリ測定•表示してきましたが、1999年 
3月から J に C 9801の消費電力量試験による表示ヒなリました。消費電力量は、季節によって変化することか 
ら表示を「1力月あたリ」から「年間あたリ」の値にしてしほす。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温 
度や湿度、扉の開閉頻度、新しく入れる食品の温度や量使い方によって変化しますので、あくまでも目まとし 
てご覧ください。 


参消費電力量測定基準 

f -^- 



J に C 9801 ' 

種 類 

ち凍ぶ蔵庫 

ち蔵庫 

を凍庫 

「スリ-スタ-」「フトスタ - J 機種 

庫内温度 

ち凍室 

ち蔵室 

巧蔵室 

を凍室 

- 1 が乱 U 下 

己てぶ!下 

己てんソ下 

- ism 下 

扉開閉回数 

日回/曰 

2 日回/日 

2 巳回/日 

8 回/日 

周囲温度 

2 巳 。 C 

周囲湿度 

70 ± 巳％ 

ミ肖費電力 
の表 7 F 

年間;'肖費電力量 ( kWh / 年） 

W 2 日 X 3 已已日/年 , 


W 2 5 : 周囲温度 2 日て:での 1 日当たリの;'肖費電力量 ( kWh / 日） 


愛情点検 

1長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 1 

口 

こんな症状は 
あし J ませんか 

•電源コード、プラヴが異常に熱し、 

•電源コードに深いキブや変形がある 

•焦げくさいにおいがずる 

•ち蔵庫床面にいつも水がたまっている 

•ピリピリと電気を感じる 

•ぞの他異常や故障がある 

必上のような症状の時は、 

_ 使用を中止し、故障や事故 

の防止のため必ず販売店に 
点検をご相談くださし、。 


便利;><モ（おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ曰 

年月日 

品 番 

JR - 40 A 

販売店名 

が ) - 

、お客様ご相談窓 □ 

が）一 . 


/ \イアルジ V / くン 1 Z — ルス株式会社 〒已 43-0072 大阪市天王寺区生玉前面 3 T 目—2已タマダビル1 QF 

04.01 











































































安を上のごを 


X •ご使用になる前に、この『まを上のごを意 J をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 


参この家庭用電気を蔵庫は、ぶ蔵室に食品を貞宁蔵する目的に使用するものですので、これ似外 
のご使用は絶対しないでください。この用途外でのご使用で発生した故障•修理•事故その 
他の不具合については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。また、電気を蔵庫 
に対する過信は禁物です。を蔵庫に貯蔵している場合でち、時間の経過にともない食品の品 
質は低下します。食品は早目に使い切るよラにしてくださし、。 



X •ここに表示している『安を上のごを意』は、あなたや他の人へのち害や損害を未然に防止する 
ためのものです。『警告 J 『注意 J ] の2つに大別してお知らせしていまず。いずれち安をに関する 
重要なの客ですので、必ず守ってくださし、。 


A 警告 取 y 扱いを誤ると死亡または重傷などを負ラ可能性が想定されるの客を表示。 


みち 取 y 扱いを誤ると傷害を負ラ可能性または物的損害のみが発生すると想 
/!\ /± f ^ s 定される巧客を表示。 


もち巧剛 ji 

■お守 y いただく内客の種類を、絵記号で区分し説明しています(下記はその一例です)。 


• X •お読みになつた後は、 
次にお使いになる場 
合にすぐ見られると 
ころに保管願しほす。 


0 

この記号は、してはいけない『禁止 j の内容です。 

〇 

この記号は、必ず実行していただく『強制 J ] の内客です。 



改造は絶がしない。また、修理技術者 m 外の人が分解 
した y 修理しない。 

义災•感電•けがの原因とな y ます。修理はお買い上げ 
の販売店又は X —力一指定のお客様修理ご相談窓 □ 

にご相談ください。 



可燃性スプレーを近くで使わない。 
引义する危険げあ U ます。 


雌0 


お手入れの際は必ず電源プラヴをコン t 
ントから抜く。また、濡れた手で抜さ差し 
しない。 




定格1 5 A じ1上のコン tz ントを単独で 

他の器具と併用した場合、分岐コン t ント部が 
異常発熱して発乂することがあ U まず。 



水につけたリ、水をかけたリしなし、。 


ショート’感電の恐れがあ y ます。 




水場使用禁止 


電源プラヴの刃及び刃の取付 
面にホコリが付着している場 
合はよく}式く。 

乂災の原因にな U ます。 


アースを確実に取付ける。 

故障や漏電のとまに感電するおそ 
れがあ U ます。アースの取付けは販 
売店にご相談くださし、。 

アース 




電気を蔵庫を捨てるときは、ドア取付 
金具’ドアパツキンクをはずしてくだ 


さし、。 

幼児が閉じ込め 
られると危険です。 



電気を蔵庫には医薬品や 
学術試料などは入れない。 

家庭用電気ち蔵庫では、温度管理の 
厳しいちのは保巧でさません。 


地震などによる電気を蔵庫の 
転倒防止の処置をする。 

電気ち蔵庫が転倒し、クガの 
原因にな U ます。 


0 

〇 


引义しやすいちのは入れない。 
接着剤、エーテル、ベンジン、 LP ガス 
、アルコール、ライターのボンベなど 
の揮発性、引义性のあるちのはお蔵 
しないでください。爆発する危険が 
あし J ます。 


0 


上に水を入れた容器を置かない。 

こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くな U 、漏電 
乂災の恐れがあ y ます。 



電源プラヴを本体で押し付けなし 
傷つさ、過熱発义のおそれが 
あります。 


,、。 

0 


電源コードや電源プラヴが傷んだ U 、 コ 
ン iz ントの差込みがゆるいとさは 
使用しなし、。 



都市ガスなどのガス漏れがあつたとさに 
は、電気を蔵庫やコン 1 Z ントには手を触れ 
ず、窓を開けて換気をよくする。 

引乂爆発し、乂災ややけどの原因に 
な U ます。 


〇 
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ドアにぶらさがつたリ、乗ったリしない。交流1日 0 V じ I 外では使用しなし、。 


電気を蔵庫が倒れた y 、 手をはさんだ U してク 



上に重量物を置かない。 


ドアの開閉で落下し、けがをするこ 
とがあ y ます。 




電源コードを傷付けた U 、 無理に巧ばた 
u 、 引張った y 、 ねじった y 、たばねたり 
、重い物を載せたリ、挟み込んだリ、加工 
した U しなし、。 

電源コードが破損し、义災•感電の 
原因にな y ます。 


0 


A 注意 


食品は棚よ U 前に出さない。 
ビン類などが引っ掛かって落下し、 
けがをすることがあ y ます。 


0 


湿気の多いところや、水のかかるところ 
への設置は、避ける。 

絶縁が悪くな U 、漏電の原因に 
なります。 

水場使用禁止 



を却器内の食品や容器(特に金属製のち 
の)を、濡れた手で触れない。 

凍傷になる恐れがあ y ます。 


接細禁止 



を却器にビン類を入れない。 


中身が凍つて割れ、クガをすることが 
あります。 


0 


電源プラヴを抜くとさは、電源コードを 
持たずに必ず先端の差込みプラグを持つ 
て引き抜く。 


感電やショートして発义することが 
あ U ます。 




電気ぶ蔵庫本体底面に手をいれない。 

清掃するとさ、底面に手を 
入れると鉄板によ LJ 手を切 
る恐れがあ y ます。 

接帥禁止 



におったリ、変色した食品は食べない。 


腐敗によリ、病気の原因になる 
ことがあります。 


0 


長期間ご使用にな6ないとさは、 

必ず電源プラヴをコン t ントから抜く。 
絶縁劣化による感電や漏電乂災の 
原因にな U ます。 

プラヴを抜く 



電気を蔵庫を運搬するとさは、 

背面上部と下部前脚を持って運搬する。 


他のところを持った U 、 手をすべらすと、けが 



後5側下部の機械部分 
(圧縮機など）に、手を触れない。 
運転中は熱くな y ますので、 

やけどの恐れがあ U ます。 


(D 

接触禁止 


3 


こんなとさは 



■アース線の接続について 

なのような場所に据え付ける場合は、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアースエ事をしてくださし、。 


工事の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。 
•±間、コンクリートの巧 
-洗い場など、水のかか y やすいところ 
•地下室など、漏水や露のつくおそれのあるところ 



アースをしてください。故障や漏電のとさ、 
胃 •=> 感電するおそれがあ U ます。 


くく漏電しや断器について》 

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの 
ほかにさらに、漏電しや断器の設置が義務づけら 
れていまず。詳しくは、お買上げの販売店にご相談 
くださし、。 


■次のよラな場所には、接続しないでくださし、。 


•水道管(配管にプラスチックが使用されてお U 、 アースとして機能しません） 
♦ガス管(爆発や引义の危険があ U ます） 

♦電話線のアースや避雷針(落雷のとさ危険です） 


貝宁蔵場所について 


庫内温度は、場所によって多少異な y ます。 
ち図を参考に適切な場所を選び、保存して 
くださし、。 

义 の回 [3 1の順番でちえます。 


長期間使用しないとき 


•庫内を清掃後、カビやにおいを防ぐため、2〜3曰 
間ドアを開けて乾燥させてくださし、。 




• ドアの開閉をかなくするととちに新たな食品の保 


電気を蔵庫を廃棄するとさ 


•家電リサイクルまによ U 、お客様がご使用をみ 
の電気を蔵庫を廃棄ずる場合は、収集 • 運搬料金 
と再商品化等に必要な料金をお支払いいたださ、 
対象品を販売店や巿巧巧に適正に引さ渡すこと 
が義務づけられています。 


塗装面に傷がついたとさは 


♦さびは紙やす U で落としてから、早めに防水性壁 
紙を貼ってくださし、。 


一度抜いた電源はすぐに差し込まなし、 


参一度電源を抜いた場合は、5分!^ソ上待ってから 
差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機 



•横積みは絶対しないでください。故障の原因と 
なります。 

•この電気ち蔵庫は50/60ヘルツ共用のため、 
周波数の切 U 換えは不要です。 
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♦各部の名称 



前側脚一調節刷 （ P .6 参照) 
後側刷^固定刷 



表の温度は、周囲温度が 3crc 、 温度調節を「4」、食品を 
入れずにドアを閉じ、温度が安定したとさの目まです。 
X製品は、絵と少し違ラことかおります。 


^^ぃはじめに ( 


お使いはじめの順序 


1. 本体を水平に置いて固定してください。 

2. 本体底面の調節刷を回し、高さが水平になるよラに調節してくださし、。 

3. 電源プラヴを専用のコン t ント （100V) に差込んでください。 

4. 温度調節つまみでお好みの温度に調節してください。 

己約4〜已時間運転し、庫内がをえたことを確認してから食品を入れてくださし、。 



電源プラグを抜いたと 
きは、すぐ差し込まず 
に已分!^:!上待ってから 
差込んでくださし、。 


おことわ y 


♦使い始めはドアを開けた時、構造材などの臭いがすることがあ y ます。 

ご使用するにしたがい消えますので、気にせずそのままお使いくださし、。 
♦使いはじめや起動時は圧縮機の音が若干大さくな y ます。 


己 


床が丈夫で水平なところ 

♦不安定な据え付けは、振動や騒宫の原因にな U ます。これらは床が 
丈夫で水平なところに据え付けることで防止できます。 

♦じゆラたん•にたみ•塩化ビニル製の床材は、熱によって変色する 
恐れがあるため、下に丈夫な板を敷いてください。 

風通しのよいところ 


上面 10 cr ル iLb 


左 

ち 

2 cm 

lU 


♦ち図のよラに電気ぶ蔵庫の周囲にすき間をあけて、放熱をよくしてく 
ださい。放熱びわるし\とを却力が弱ま y 、電気代のムダ等非効率的で 
す。 

熱気•湿気の少ないところ 

♦直射日光があたるところ、発熱器具（コン□、ストーブなど)おくは 
ホ却力の低下を招さます。 



•X •調節は前側脚2ク所ででさます。 
後側脚は調節でさません。 


参温度調節つまみを『3〜4』の位置で 
お使いくださし、。 


•下表を参考にして、調節してくださし、。 



温度調節つまみ 


♦表の温度は、周囲温度が 3crc、 食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したとさ、庫のほぼ中央下寄 y で測定 
した値です。ドアの開閉、食品の入リ具合によリ変わリまず。 




愚 


調節刷 

高さ調節ネジ 

たへ回ずと 
前上が U にな y ます。 


サビやすい場所に設置する場合は… 

温泉地や工業地帯で発生しやずい腐食 I 性ガス、また;'毎岸 
地帯に多し\塩分などの影響によ U 、配管パイプが腐食し、 
をえなくなることがあ U まず。 


参なのよラなとさ、庫巧の食品が凍結することがあ U ます。 

-温度調節を『強 JO ままにしておいたヒき一『弱を J 側に戻します。 

•周囲温度が 5 て:レソ下になったヒさ^温度調節を『弱巧』側にすると凍 y にくくな y まず。 
参温度調節つまみを『弱巧 j 側にしておくと、氷がでさなし\ことがあ U ます。 


を却度 

つまみ 

目ま 

庫内温度 

強ち 

貪 

已〜7 

参急いで氷を作るとき 

( ご使用後は必ずちとに戻してください。） 

参強くをやしたいとき 
夏期など、周囲温度が高いとさ 

「4」よリ2〜巳て： 
低くな y ます 


4 

•通常のとさ 

約3〜日。 C 

弱ち 

1〜3 

♦あま LJ をやす必要のないとき 

•ちえ過さるとき 

参を期など、周囲温度が低いとさ 

「4」よリ2〜已 °C 
高くな y ます 

切 

OFF 

参運おを止ゆるとさ 

X 


願し、 


温度を変えたいとさ 


通常は 


温度調節について 


ごを忌 


据え付け場所について 


背面上 


6 




























































































氷を作るとき 


1 . 製氷皿に水を入れる(八分目までが目安) 

2. 製氷皿をを却器內に置く。 


氷の取 LJ 出し方 


•製氷皿の背面に水を流して 
取 U 出してくださし、。 



願し、 


•製氷皿は、巧し巧げないでください。破損する恐れがあ U ます。 

参塩分がち却器內を腐食させ、故障の原因になるため、塩けのある食品を、を却器内に 
直接入れないでください。必ずポリ袋やラップで包むか、密閉容器に入れてください。 
•このぶ却器は製氷機ではあ U ません。多量の製氷には使用しないでください。 


^霜取 y について^ 


■を却器に霜が 1 cm 程度ついてきたら、霜取リを行ってください。 

多量の霜がついたままですと、冷却力が低下しまずので、付属のへラで 
かさ落としてください。 


霜取 LJ の方法 


1. 製氷皿を取 U 出します。 

2. 露受皿を確かめます。 

•所定の位置しち却器の下)にあることを確かめます。 

何か入れている場合は、取 U 出してください。 

3. 温度調節つまみを 『OFFJ] にします。 

•ち却運転が停止し、霜が溶けます。 

4. 露受皿にたまった水を捨ててくださし、。 
•やわらかい巧で、露受皿についた水分をふきとリ、 

露受皿を元の位置に戻してくださし、。 

己温度調節を元の位置に戻してくださし、。 

•霜取 y が終わリましたら、温度調節つまみを 
元の位置に戻してください。ち却運転を 
開始します。 



/- ( T を却ち式について ) - 

このを蔵庫は、直ち式(を気自然対流ち式)を採用して 
います。この方式では、庫のにを却器が露出してお U 、 
冷却器のち気が自然が流して、庫内がちやされまず。 
を却器には露がつさまず。多量の露はを却能力を低下 
させますので、定期的な露取りが 


♦霜取 U は早めにかつ、こまめに行ってください。 

多量の霜の場合、溶けた水がを却器内で受けされず、あふれでることがあリます。 

参ナイフやネジまわしなどを使って、を却器についた霜や氷を取ることは、絶対にやめてください。 

を却器に傷や巧ができ、故障の原因になリます。また、これらによる故障は修理がまタトとな LJ ます。 
♦熱湯やドライ17-などを使用して、を却器についた霜や氷を取ることは絶対にしないでください。 

ぶ却器が変おしたリ破れにリする場合があリます。 

♦温度調節つまみを 『OFFJ] にした後、つまみを元に戻す場却ま、已分ソ上待ってから戻してくださし、。 
すぐに戻した場合、圧縮機に負担がかかリー時的に作動しません。 


お手入れについて 


F 



♦最低でち年に一度は電源プラヴを抜さ、本体のお手入れをしてください。 

♦本体•庫內•ドアパッキンク•取っ手のちれは、やわらかい布で空拭きしてください。巧れがひどい場合は、める 
ま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただくと、ちれが取 U やずくな LJ まず。また、中性洗剤を使用した場 
合は、水を含ませた布で完をに}式きとった後、さらに乾いた巧で}式いてください。 

♦付属品のちれは、水洗い後、乾いた巧で水分をおさとってくださし、。 

•シンナー、ベンジン、アルコール、みがさ粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質する恐 
れがあるたゆ使用しないでくださし、。 

♦化学そラきんでこすった y、 長時間接軸させたままの場合、変質した U、 塗装がはげた U することがあ y ますの 
でごを意ください。 


13手入れのポイント^ 


庫の 

食用;巧などがついた状態で長い間放置すると、プラスチックが割れることがあ y ます。 

ドアパッキンヴ 

ジュースや食品の汁などがついた状態で長い間放置すると、通常よ U 早く傷みまず。 
ドアパッキングの当るドアの表面ち忘れずに清掃することをお勧めします。 

取っ手 

—香よく触れる部分ですので忘れずに清掃してください。 


お手入れ後の安を点検 


♦電源コードに、亀裂やす y 傷があ U ませんか？ 

♦電源プラグびコン t ントにしつか U 差込まれていますか？ 

♦電源プラグに異常な発熱はあ y ませんか？ 

♦電源プラヴの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか？ 


ごを意 


圧縮機や配管に手を触れないでくださし、。 

運転中や停止直後の圧縮機や配管は、高温になっています。やけどやけがの 
恐れがあ y ますのでごを意ください。 
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•修理 サービスを 依頼する前に 



■異常が生じたときは、 Jil 下の点をお調べになリ、それでも具合の悪いときは、 
お買上げの販売店にご相談くださし、。 


こんなとさ 

おたしかめください 

まくを之ない 

参電源プラグをコン t ントにしっか U と差込んでいますか？ 

•電源ヒューブやブレーカーが切れていませんか？ 

♦停電ではあ y ませんか？ 

♦温度調節つまみが 『0 FFJ ] になっていませんか？ 

あまリをえなし、 

参温度調節つまみを弱を側にしてし1ませんか？ 

♦熱いちのを入れた U 、 ドアを頻繁に開けていませんか？ 

•食品をつめすざていませんか？ 

♦直射日光があたった U 、 コン□•ストーブなど発熱器具のそばではあ y ません 
か？ 

♦電気を蔵庫周囲の風通しが悪くなっていませんか？ 

参ち却器に霜が付さすざていませんか？ 

♦ドアはさっち U と閉まっていまずか？ 

音がラるさし、 

参床がしっか y と安定した場所に設置していますか？ 

•据之付けが悪く、ガタついてし1ませんか9 
•電気ち蔵庫が壁などにふれてし1ませんか？ 

♦電気を蔵庫の周囲に物が落ち、接していませんか？ 

水が漏れる 

参電源プラヴはコン t ントにしっか y 差込んでいますか？ 

♦通常使用時、温度調節つまみを 『0 FFJ 1 または弱を側にしていませんか？ 

•霜取 y 時、溶けた水が庫内で受けきれず、あふれでていませんか？ 

を蔵室の食品が 
凍結する 

♦温度調節つまみを強ち側にしていませんか？ 

♦周囲の温度が51：]^ツ下になっていませんか？ 

♦露受皿は所定の場所に取 U 付けていますか7 
♦水分の多し廣品を棚の奧に入れてしほせんか？ 

庫巧に多量の霜が 
付くとき 

•ドアを頻繁に開けていませんか？ 

•ドアはさっち U と閉まっていまずか？ 

•熱いちのや水分の多いちのを入れていませんか？ 


■じ I 上のことをお調べになリ、それでも具合が悪いとさは、直ちにご使用を中止し、 
お買上げの販売店に点検•修理をご依頼くださし、。 

■下記のよラな場合は故障ではあ y ませんので、ご注意ください。 


水が流れるよラな 
音がする。 

> 

♦ぶ却装置内を流れるを媒(ガス)の音です。 

電気を蔵庫の外側に 
露がつく。 

♦梅雨時など湿気が高いとき、外側に露がつくことがあリます。これは、を水を入れ 
たコツプのまわ U に水滴がつくのと同じ原理でず。露は、巧で拭きとつてくださ 
い。 

電気を蔵庫の側面が 
熱くなる。 

♦放熱パイプを內蔵し露付きを防止するにめですので、庫内の食品には影響はあ 
リません。また、使い始めや夏場は、特に熱く感じることがあ y まず。 
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♦上手な食品の入れ方 


ポリ袋やラップに包むか、 
密閉容器に入れてくださし、。 

•食品のにおい移 y や乾燥を防ぐ 
ことがでさます。 



清潔にしてください。 

•ビン類や食品の包装にちれが 
あるとさは、巧いてか6入れ 
てくださし、。 


ぶ蔵室で保巧するのに 
向かない物ちあ U まず。 

•長時間をやすと変質する、バナナ 
などの 卜 □ピカ ルフルーツは食 
ベる直前にちやしてください。ま 
た、大根、イモなどち同様でず。 


ぶやしてか6入れて 
くださし、。 


すき間をあけて入れて 
くださし、。 


ドアの開閉は、手際よく 
してください。 


•熱いままの食品を入れると、他の 
食品に悪い影響を及ぼします。 

ちやしてから入れてください。 


•つめすざると、巧 


• ドアを長い間開けたままにする 



保証と アフターサービス 


よくお読みください 


修理’お取 U 扱い’お手入れなどのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 
•保証書(別添付） 

お買い上げ日•販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取 U ください。よ 
くお読みのあと、保存してください。 

保証期間:お買い上げ曰から本体1年間 

♦但しを媒循環回路、（圧縮機 • 凝縮器 • ち却器- 


♦修理を依頼されるとさ 

9ページの表に従ってご確認してください。それで 
ち異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プ 
ラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡 
ください。なお、食品の補償など、修風が卜の責任は 
ご容赦ください。 

♦保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていたださま 
す。 

•保証期間を過ざているときは 

修理ずれば使用でさる製品については、ご希望によ 
y 有料で修理させてし1たださます。ただし、ち蔵庫 
の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切 U 
後 g 年です。(を:補修用性能部品とは、その製品の機 
能を維持するために必要な部品です。） 


転居や贈答品などでお困 U の場合は… 

修理のご相談は…おおくの 

「兰洋電機コンシューママークティンク株式会な」の 
さサービス窓□へ 

その他のお問い合せは… 

ハイアルジでパン tz —ルス株式会社へ 

TEL :0 日-4305-5808 FAX : 0目-4305-巳80目 

• X 当社は兰洋電機サービス株式会社と業務提携してお U ます。 

よって当社製品の修理は=洋電機サービス株式会社の各窓□にて行い 
ます。お電話や FAX をおかけの際は、き号をよくお確かめくださし、。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代•出張料などで構成されて 
います。 

は、診断•故障個所の修理および部品交換•調整 
•修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 

は、修强こ使用した部品および補助材料代でず。 
■ HEll は、お客様のご依頼によリ製品のある場所へ技 
術ちを派遣する場合の費用です。 


廃棄時にご注意願います 


2001年4月よ U 施行されている家電リヴイク 
ル法では、お客様がご使用済みのを蔵庫を廃棄 
する場合、収集•運搬料金と再商品化等の料金 
をお支払いいたださ、対象品を販売店や市面巧 
に適正に引さ渡すことが求められています。 
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